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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 


( वाणिज्य विभाग ) 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 12 मार्च , 2020 


का.आ. 1047 ( अ ) .- केन्द्रीय सरकार विशेष आर्थिक जोन अधिनियम , 2005 ( 2005 का 28 ) की 
धारा 31 की उप - धारा 5 के साथ पठित उप - धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 

हुए 

वाणिज्य 
एवं उद्योग मंत्रालय , वाणिज्य विभाग के दिनांक 21.03.2018 के का.आ. 1353 ( अ ) की अधिसूचना में 
एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात् : 
उक्त अधिसूचना में कम सं 6 में अंकित प्रविष्टि यथा 


16 . 


श्री अमित मेहरा , सी एंड एम डी , मैसर्स मेडिको एलेक्ट्रॉड्स इंटरनेश्नल लिमिटेड 
को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा 

| श्री अमृत मनवानी , सी एंड एम डी , मैसर्स सहस्त्र इलेक्टॉनिक्स प्रा.लि. 


16 . 
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बी.बी.स्वेन , अपर सचिव 
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MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 


( Department of Commerce ) 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 12th March , 2020 


S.O. 1047 ( E ) .- The Central Government , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) read 
with sub - section ( 5 ) of Section 31 of the Special Economic Zones Act , 2005 ( 28 of 2005 ) , hereby makes the 
following amendment in the notification of the Ministry of Commerce and Industry , Department of Commerce , 
number S.O.1353 ( E ) dated 21st March , 2018 , for inclusion of new members in Noida SEZ Authority , namely : 

In the said notification , the entry at Sl . No. 6 which reads as under 

Shri Amit Mehra , Chairman and Managing Director , M / s Medico Electrodes International Limited 


shall be substituted as under : 
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Shri Amrit Manwani , Chairman & Managing Director , M / s Sahasra Electronics Pvt Ltd 


JE . No. A - 12034 / 5 / 2018 - SEZ ] 


BIDYUT BEHARI SWAIN , Addl . Secy . 
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